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Il mese in sintesi 


@ Dal 2 al 4 passaggio di 3 
distinti fronti atlantici 


@ Anticiclone caldo in quota 

@ 119 e 10 piogge intense sui 
monti, su fascia a est e a 
Trieste 


@ “Tempesta d S. Martino” 


© A metà mese fronte freddo 
atlantico: “Bora scura” 


@ Alluvione in Sardegna; 
ancora piogge Intense 
in Friuli 

@ Dal 20 passaggio di altri 
fronti: temperature basse, 
temporali, neve 


@ Tempo secco, freddo e 
bello dal 25 


@ Prime gelate notturne 


Andamento termico 


Novembre è iniziato con una bella giornata e 
con temperature massime in pianura pros- 
sime ai 20 °C. 


@ Ma già il giorno seguente le condizioni meteo 


sono cambiate poiché correnti occidentali 
hanno portato un primo debole fronte con aria 
umida a tutti | livelli e qualche debole pioggia. 
Un secondo fronte atlantico è transitato sul 
Friuli Venezia Giulia il giorno 3 portando un 
peggioramento più marcato con piogge ab- 
bondanti, specie a est; il vento di Libeccio è 
soffiato con raffiche a 70 km/h sulla costa e 
in serata ha nevicato nel Tarvisiano oltre | 
1.300 m circa. Un altro fronte è passato nella 
notte successiva causando piogge ancora ab- 
bondanti; a Trieste si sono avuti 100 mm di 
pioggia con qualche allagamento. 

In seguito il tempo è migliorato per la risalita 


@ in quota di un anticiclone caldo, che ha de- 


terminato stabilità per qualche giorno; il 7 con 
prevalenza di sole, la temperatura superava 
12 °C a 2.000 m di quota. 

La tregua è durata poco, dato che correnti oc- 
cidentali hanno riportato aria umida già l'3 e 


@ un fronte il 9, che ha causato piogge intense 


sui monti e al confine con la Slovenia. Sulle 
Prealpi Giulie si sono avute punte di oltre 150 
mm; le piogge sono state invece molto conte- 
nute sulla costa e nella fascia ovest della re- 
gione; inoltre, nella notte tra il 9 e il 10 ha 
nevicato fino a Tarvisio. 

La sera del 9 si sono avuti diversi temporali al 
confine con la Slovenia, anche con grandine, 
tanto che il giorno successivo l’Isonzo pre- 
sentava una piena Importante. 

Un ennesimo fronte con direttrice nord-ovest 
sud-est è transitato nella sera del 10, por- 
tando ancora piogge abbondanti a Trieste, 
anche per la presenza sull'Italia di una 
profonda depressione. 

La prima decade è risultata quindi molto pio- 
vosa, specie a est e dominata da correnti miti 
e umide. 


@ Le condizioni meteorologiche sono mutate 


nella notte tra il 10 e V'11, con l’entrata di 
forti venti da nord in pianura e di Bora sulla 
costa (raffiche sui 100 km /h non solo a Trie- 


ste, ma anche lungo il Tagliamento con quasi 
100 km/h a Gemona e Fagagna); si sono 
avuti danni notevoli sulla fascia pedemon- 
tana e prealpina. Per similitudine l'evento 
potrebbe essere definito come “tempesta di 
S. Martino”, in cui il vento forte è stato pro- 
tagonista in un contesto altrimenti in miglio- 
ramento. Ovviamente anche sui monti i venti 
sono stati molto forti con provenienza da 
nord o nord-est. 

Con l’inizio della seconda decade si è avuta 
quindi una svolta con afflusso di correnti con- 
tinentali più secche, che hanno posto fine al 
lungo periodo umido. Tra l'11 e il 12 si ha an- 
cora vento forte con punte di Bora a Trieste a 
130 km/h. Il 13 e 14 si è avuto cielo variabile 
e Bora più moderata. In questi giorni le tem- 
perature sono rimaste su valori miti e le mas- 
sime in pianura hanno sfiorato i 20 °C, 
mentre le minime hanno faticato a scendere 
sotto i 10 °C. 


A metà mese un nuovo fronte freddo atlan- @ 


tico, con aria decisamente più fredda, è arri- 
vato sull'Italia generando ancora una 
depressione sulla Penisola. Si è pertanto veri- 
ficato il fenomeno della “Bora scura”, con 
piogge abbondanti a ovest e neve oltre | 
1.000 m circa. 

La depressione si è spostata rapidamente 
verso la Spagna, così il 16 e il 17 si è avuto 
finalmente bel tempo, con notti più fredde per 
l'assenza di copertura nuvolosa. Il 18 la de- 
pressione portatasi sulla Spagna ha conti- 
nuato la sua discesa, penetrando anche 
sull’Africa del nord, “raccogliendo” quindi aria 
calda, che poi si è spinta verso l’Italia, umidi- 
ficandosi nel suo tragitto sul Mediterraneo. 


Questa situazione ha causato una alluvione in @ 


Sardegna con danni ingentissimi. 

Il 19 la depressione è arrivata sul Friuli Vene- 
zia Giulia. Si sono avute piogge intense a 
ovest (oltre 100 mm sulle Prealpi Carniche) e 
mare molto alto; neve ad oltre 1.600 m circa. 


A partire dal giorno 20 una saccatura atlan- @ 


tica è arrivata sul nord-Italia, determinando 
ulteriori piogge e temperature massime più 
basse. ll 21 si sono avuti rovesci e temporali 
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sparsi, con neve oltre i 600 m circa. Nella 
notte tra il 21 e 22 un altro fronte ha portato 
neve fino a Tolmezzo con quantitativi abbon- 
dati (fino a 50 cm) in quota, piogge abbon- 
danti e temporali sulla pianura e sulla costa. 
Il giorno 22 il tempo è migliorato, ma solo 
temporaneamente poiché già il 23 un'altra 
depressione ha riportato piogge e neve sui 
monti oltre i 1.000 m. 

@ Dal 25 correnti fredde e secche da nord-est 
hanno portato condizioni di bel tempo, gran 
secco e freddo con vento sostenuto da nord- 

@ est. Si sono avute anche le prime gelate not- 
turne in pianura: di fatto è iniziato l’inverno. 


Pioggia e fulmini 
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Piogge intense e 
frequenti 


Durante il mese di 
novembre le piogge 
sono risultate frequenti 
e anche molto intense, 
com'è peraltro tipico in 
Friuli Venezia Giulia 
nell’undicesimo mese 
dell’anno. 

I cumulati di pioggia 
mensili sono variati dai 
120-150 mm della 
costa, fino ai quasi 500 
mm misurati a Coritis, 
valori elevati ma 
comunque in linea con 
la climatologia. 

Un po' meno intense 
sono risultate le piogge 
sulle Prealpi Carniche. 


Nel mese si sono 
contati da /-8 giorni di 
pioggia nel Triestino fino 
a 18 giorni registrati a 
Fusine, una frequenza 
che specie sui monti è 
risultata molto elevata 
rispetto alla norma. 


La pioggia massima 
giornaliera mensile è 
stata registrata Il giorno 
9 a Coritis con 159 
mm. 


Pioggia e neve 


CARNIA 

TOLMEZZO 
ENEMONZO 

FORNI DI SOPRA 
PALUZZA 

e [=] M. ZONCOLAN 
PREALPI CARNICHE 
BARCIS 

CHIEVOLIS 
PIANCAVALLO 

ALPI GIULIE 
TARVISIO 

FUSINE 

PONTEBBA 

CAVE DEL PREDIL 

e [=] M. LUSSARI 
PREALPI GIULIE 


COLLINARE 
GEMONA 
BORDANO 
FAGAGNA 

FAEDIS 

SAN PIETRO AL NATISONE 
PIANURA UDINESE 
UDINE 
PRADAMANO 
CIVIDALE 
CODROIPO 
TALMASSONS 
LAUZACCO 
BICINICCO 
GORGO 
PALAZZOLO D.S. 
CERVIGNANO 
PIANURA PORDENONESE 
PORDENONE 
VIVARO 
BRUGNERA 

SAN VITO AL TGL. 
ISONTINO 
GRADISCA D'IS. 
CAPRIVA D.F. 
CARSO 

SGONICO 

BORGO GROTTA 
FASCIA COSTIERA 
TRIESTE 

MUGGIA 
MONFALCONE 
FOSSALON 
GRADO 

LIGNANO 

BOA PALOMA 


281,8 
261,3 
231,9 


201,6 


344,8 
393,4 
334,4 


231,7 
236,6 
291,4 
317,4 
199,2 


452,8 
494,8 


234,6 
369,4 
209,2 
224,4 
300,0 


135,8 
204,6 
230,8 
199,2 
182,9 
196,6 
172,2 
236,0 
199,8 
164,0 


177,0 
217,0 
154,1 
199,1 


207,3 
15/,9 


208,8 
245,8 


149,1 
109,0 
123,6 
139,2 
127,0 
169,3 

97,8 


40,7 
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Temperatura 





Austria 


Slovenia 


Novembre più caldo della norma 

Dal giorno 1 fino al 24 novembre le temperature sono rimaste 
costantemente al di sopra dei livelli medi climatici. Dal 25 a fine 
mese abbiamo invece assistito a un crollo dei valori termici a 
livelli ben inferiori alla norma climatica. 

A livello mensile la temperatura media in pianura si è attestata 
intorno ai 10 °C, circa 1,5 °C in più rispetto al dato medio del 
periodo. 








Austria 


Slovenia 





Veneto 





dà . 





La giornate più fredde del mese sono risultate quelle tra il 26 e il 
29, quando in pianura si è scesi sotto i -5 °C e sul monte Lussari 
si sono sfiorati i -14 °C. 

I giorni più caldi si sono registrati a inizio mese e il giorno 13, 
quando a Bordano la temperatura è salita quasi a 22 °C. 

La temperatura del mare è scesa gradualmente nel corso del 
mese mantenendosi comunque sempre 0,5/1 °C al di sopra del 
dato medio climatico. 





Legenda 


| meteogrammi riassumono 
in quattro distinti pannelli | 
principali dati meteorologici 
giornalieri. 

Pannello 1 (superiore): è in- 
dicata la temperatura (°C) 
massima, media e minima 
a 1,8 m; la fascia arancione 
e blu indicano, rispettiva- 
mente, il 90° percentile 
della temperatura massima 
degli ultimi 10 anni e il 10° 
percentile della temperatura 
minima degli ultimi 10 anni. 
Pannello 2: pittogrammi 
con le condizioni prevalenti 
del cielo e i fenomeni; le 


barbe indicano la direzione 
di provenienza del vento a 
10me la relativa velocità 
massima giornaliera (5 
m/s, trattino corto; 10 m/s, 
trattino lungo; 50 m/s, 
triangolino). 

Pannello 3: è indicata la 
pioggia (istogramma) in 
mm e la radiazione globale 
in MJ/m° 

Pannello 4 (inferiore): ta- 
bella con | dati giornalieri. 


[1] dati di: 
- neve forniti da Ufficio 
Neve e Valanghe della Re- 


gione Friuli Venezia Giulia; 
- fulmini forniti da CESI- 
SIRE 


[2] Confronto con le serie 
storiche OSMER degli ultimi 
10 anni (dato mancante se 
serie dati <10 anni). 


[3] Giorno di pioggia: giorno 
con almeno 1 mm di pioggia. 


[A] Scarto in % tra le 
piogge cumulate nel pe- 
riodo e le piogge delle serie 
storiche OSMER degli ultimi 
10 anni (dato mancante se 


serie dati <10 anni). 


[5] Giorno di gelo: 
Tmin <0 °C. 


[6] Giorno di ghiaccio: 
Tmax <0 °C. 


[7] Giorno caldo: 
Tmax= 30 °C. 


[8] Notte calda: 
Imin= 20° 


Le serie con dati mancanti 
sono state ricostruite e sono 
Indicate con “*”. 


[=] La misura può essere 
soggetta a grossa Incertezza 
per le particolari condizioni 
del sito 


e Stazione di vetta 


Significato dei colori nelle tabelle 


valori compresi tra il 10° 
e il 90° percentile 














valori inferiori al 10° 
percentile 


valori superiori al 90° 
percentile 





se la serie di dati è infe- 
riore a 10 anni 
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CARNIA 
TOLMEZZO 1,1 -3,6 28 200 13 9 0 0 0 
ENEMONZO 5 -5,7/ 28 18,5 13 9,9 3 0 0 0 5,6 = -6,7 27/2008 22,7 02/2004 
FORNI DI SOPRA 4,9 -0,4 28 16,0 13 8,9 12 0 0 0 
PALUZZA 
e M.ZONCOLAN— -0,2 -11,6 25 111° 7 21 i 0 0 0,9. -11,9 23/2005. 17,4 04/2004 
e M.SANSIMEONE 2,1 8,1 26 118 13 15 O 0 0 2,4 -9,8 23/2005 20,1 04/2004 
PREALPI CARNICHE 
BARCIS 6,6 -5,3 28 16,9 12 3 0 0 0 
CHIEVOLIS. = 8,1 «di 6: 200 9 0 0 0 
PIANCAVALLO 2) -9,00 28 137 13 4,6 14 2 0 0 
e PALA D'ALTEI 2,1 -8,1 26 118 13 15 Ò 0 0 
ALPI GIULIE 
TARVISIO 2,60 -101 28 137 2 9,6 12 0 0 0 3,2 -11,6 27/2008 17,3 05/2008 
FUSINE = 2,60 -11,3 28 15,6 2 9 3 0 0 
PONTEBBA 5,9 -101 28 169 | 6 0 0 0 
CAVE DEL PREDIL 3,3 -1,6 28 143 7 3 1 0 0 
e M.LUSSARI  (-1,7. -13,7 26 120 7 2] 14 0 0 0,1 -14,6 23/2005 15,5 04/2004 
PREALPI GIULIE 
MUSI 4,00 28 173 13 6 0 0 0 6,00 -9,9 20/2005 25,7 04/2004 
CORITIS. 6,1 -3,6 28 164 | 6 0 0 0 5,4 -6,3 25/2005 21,5 04/2004 
e M. MATAJUR 1,7. -11,0 23/2005 17,5 04/2004 
COLLINARE 
GEMONA M9MI 56 28 189 1 9,0 4 0 0 0 3, -5,4 23/2008 25,2 04/2004 
BORDANO 10,4 -0,8 28 218 13 2 0 0 0 
FAGAGNA ——9,6 -3,6 28 190 1 9,3 3 0 0 0 9,0. -4,5 23/2008 25,7 02/2004 
FAEDISO MORI -26 28 191 l 11,1 3 0 0 0 9,5 -3,4 20/2005 26,0 02/2004 
SAN PIETRO AL NATISONE 9,2 -43 29 183 ll 9 0 0 0 
PIANURA UDINESE 
UDINE 9,9 4,128 197 | Li: 4 0 0 0 9,2. -5,9 23/2008 26,6 02/2004 
PRADAMANO 9,7 -53 29 194 1 6 0 0 0 
CIVIDALE 9,7 -24 26 189 | 11,4 4 0 0 0 9,3 -2,7 23/2008 26,4 02/2004 
CODROIPO Ho 4,8 29 197 1 11,1 3 0 0 0 3,8 -7,3 23/2008 26,6 02/2004 
TALMASSONS -2,3 29 203 1 12,4 4 0 0 0 9.1 -6,2 23/2008 27,3 02/2004 
LAUZACCO 10,3 -3,3 28 200 1 4 0 0 0 
BICINICCO 9,8 4,2 28 198 | 4 0 0 0 
GORGO 10,5 -2,3 29 204 9 4 0 0 0 
PALAZZOLO D.S. -3,2 29 197 1 11,7 3 0 0 0 3,9 = -6,0 23/2008 26,3 02/2004 
CERVIGNANO 10,0 4,226 20) | 11,4 9 0 0 0 9,2 -6,9 23/2008 26,9 02/2004 
PIANURA PORDENONESE 
PORDENONE 9,8 -3,3 28 202 12 9 0 0 0 3,7 -40 21/2004 26,3 02/2004 
VIVARO -39 28 194 12 10,5 4 0 0 0 3,7 = -6,0 23/2008 26,2 02/2004 
BRUGNERA 4,5 26 195 | 11,9 6 0 0 0 8,4 -6,2 21/2004 27,0 02/2004 
SAN VITO AL TGL. 4,2 28 202 9 10,9 4 0 0 0 9, -6,1 23/2008 26,3 02/2004 
ISONTINO 
GRADISCA D'IS.. 10,3 4,5 26 206 | 12,2 9 0 0 0 9,6 -6,0 23/2008 26,9 02/2004 
CAPRIVA DE 10,1 44 26 198 | 11,7 9 0 0 0 9,5 -6,2 23/2008 26,4 02/2004 
CARSO 
SGONICO 9,6 4,5 29 176 | 10,5 3 0 0 0 9,1 -0,6 25/2005. 26,1 02/2004 
BORGO GROTTA 9,2 4,1 29 182 1 3 0 0 0 
FASCIA COSTIERA 
TRIESTE 12,7 5 28 2193 3 0 0 0 0 12,9 2,1 25/2005. 25,9 02/2004 
MUGGIA 13,0 50 2 IS ds 0 0 0 0 
MONFALCONE 11,3 -23 26 189 9 4 0 0 0 
FOSSALON 11,1 -23 26 198 ll 11,9 3 0 0 0 10,1 -4,3 23/2008 = 24,6 02/2004 
GRADO 11,9 0 3 If 3 13,7 0 0 0 0 11,0 -04 25/2005 23,7 02/2004 
LIGNANO 19. 29. 198 1 0 0 0 0 11,0. -0,1 25/2005 25,4 02/2004 
BOA PALOMA — 12,9 4428 203 3 0 0 0 0 12,4 2,9 24/2005 22,2 01/2004 


Temperatura del mare (°C, 2 m di profondità) (Trieste) - Novembre 2013 


1 23 4 5 





6 7 


8 


10 


Li 


2 19 


15 


17 


19 20 


22 23 


2425 26 271 28 29 30 


18,1 18,0 18,0 [IMIGI 17,7 17,3 17,0 16,8 16,9 16,9 17,0 16,5 16,2 15,9 15,8 16,1 16,0 15,8 16,0 MIBIOMNIGIG 15,7 15,6 15,515,0 14,5 14,1 13,9 13,7 13,5 


6 - REPORT 11/2013 








Gradisca d’Isonzo (GO) 


























© 
a) 
> 
IS) 
(0) 
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v 
t 
TE E ZZ_ _ r=—Y+Y-.,,-T——.eX- ‘rr rr—_-—-_--—- —__rr,_,._._.rr__-__-—-._ 
È 
E 
= bieco iici ili dii iii acari ei ili iaia ii allatta iii ii 
[10] 
‘D 
D 
a 25). —{ dad. e. 0 8Wv4YKHU4Ò|LL‘L[[[EÉEeOo, BI  °’°|{LLO ete@J« e&; a — oss 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Pioggia 0.0 2.5 37.2 35.6 13.4 0.0 0.0 7A 4.0 3.9 0.2 0.0 0.0 1.0 5.4 0.0 0.0 0.6 42.0 5.4 18.7 24.0 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 
Vento max 4.8 3.8 8.1 10.1 5.8 5.3 4.3 3.1 11.2 6.7 17.7 10.6 8.4 9.1 11.0 9.5 6.9 4.9 8.8 6.5 8.7 9.3 12.7 5.8 11.9 11.5 8.7 6.3 5.7 9.7 
Vento medio 1.5 1.3 1.5 2.8 1.6 1.5 1.3 0.9 3.5 2.3 5.9 3.6 3.5 3.8 4.4 3.3 2.1 2.2 3.2 2.3 2.6 3.0 3.2 di? 3.0 2.6 1.8 1.7 1.7 2.9 
T massima 20.6 15.9 17.6 17.5 16.1 18.7 18.8 16.9 19.3 17.6 17.6 17.1 16.4 13.6 11.5 15.9 15.8 16.3 13.1 15.6 12.2 11.3 12.6 13.9 10.1 9.0 8.3 9.3 9.8 7.8 
T media 12.5 13.4 14.3 13.6 12.2 11.9 13.0 14.4 17.1 12.9 14.3 13.3 13.4 11.2 10.4 11.7 9.1 12.0 11.3 10.8 8.6 8.1 10.0 9.3 4.7 1.7 3.0 3.2 3.0 5.4 
T minima 6.2 10.0 11.0 11.7 8.8 7.3 7.6 12.8 13.1 10.2 10.6 9.6 8.3 8.8 8.3 7A 1.7 9.3 8.9 7.8 6.8 5.6 7A 6.4 -3.3 -4.5 -0.3 -2.0 -0.9 3.1 
Radiazione 11.0 2.0 0.6 2.8 5.2 10.3 7.9 1.9 1.7 4.9 5.4 8.2 3.8 4.2 0.9 9.3 8.9 5.0 1.0 5.4 4.0 4.4 0.6 4.9 7.8 8.9 3.5 8.4 8.2 2.0 
Pordenone 
©) 
O 
ei 
Dv 
v 
[ON 
E 
vd 
- 
È 
E 
(sj 
DD 
DD 
Ko) 
(a 
Pioggia 0.0 0.6 11.9 17.3 2.3 0.0 0.1 3.9 6.8 0.4 0.0 0.0 0.0 9.3 26.8 0.0 0.0 0.0 47.6 1A 19.0 7.6 22.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Vento max 4.1 2.9 4.0 5.3 4.8 3.9 cd 2.9 5.4 TA 16.0 11.0 7.3 8.4 8.4 8.5 5.1 5.7 11.7 4.7 8.1 9.7 7.6 4.1 14.0 11.6 5.4 3.4 3.9 9.5 
Vento medio 0.9 0.8 1.0 1.6 1.0 0.9 0.9 0.7 1.2 1.9 6.7 3.3 1.8 1.9 3.2 1.9 1.3 1.3 3.6 1.4 2.4 2.9 3.1 1.3 3.9 3.0 1.3 1.1 1.2 2.2 
T massima 19.3 15.3 15.0 15.2 18.5 17.3 18.2 17.2 19.0 14.3 17.9 20.2 19.1 13.9 10.9 15.9 14.4 15.0 13.0 16.0 10.1 12.4 11.1 13.3 10.5 9.3 7.2 7.9 8.9 10.2 
T media 13.1 13.0 13.3 12.7 13.1 11.8 11.1 13.6 15.0 11.8 15.3 14.2 12.9 10.3 9.3 9.5 7.6 10.3 10.9 10.9 8.1 7.3 9.0 9.1 5.9 3.2 2.7 1.5 2.1 4.5 
T minima 7.8 10.5 10.3 9.8 10.0 74 5.6 10.9 12.3 9.4 12.3 8.5 7.6 74 7.3 5.2 3.2 4.7 8.3 74 6.8 4.0 6.7 4.8 -1.4 -2.7 -1.0 -3.3 -2.8 0.4 
Radiazione 10.4 2.0 1.6 3.6 8.4 9.2 9.4 3.4 4.6 4.4 4.5 9.3 6.8 4.1 0.7 8.8 8.4 5.0 0.6 7A 3.7 6.2 0.9 4.4 8.8 8.4 3.1 FATA 7.6 3.8 





Tarvisio (UD) 

















O 
P 
= 
q 
(03) 
Q 
E 
(0) 
t 
100 
75 
E 
E 
pai 50 
(o) 
3 
à 25 
0 
Pioggia 0.0 0.0 14.5 13.5 14.6 0.1 0.0 1.2 53.2 6.3 0.0 0.0 0.0 4.5 8.7 0.0 0.0 0.0 31.7 2.5 9.5 18.3 38.4 144 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 
Vento max 4.4 6.0 8.8 3.9 5.8 4.1 5.0 5.5 10.3 4.9 8.9 4.9 8.2 6.9 11.1 4.5 4.3 3.9 TA 6.3 8.6 9.7 4.1 1.8 9.6 12.6 5.1 4.8 5.6 3.8 
Vento medio 1.2 1.7 1.1 1.0 1.0 0.8 0.9 1.1 2.1 0.8 2.6 1.5 1.8 2.4 2.3 1.4 1.2 0.7 1.3 1.0 1.1 1.8 0.9 0.3 2.5 1.9 0.8 1.0 1.1 1.0 
T massima 12.4. 13.7 12.3 7A 7.9 7.9 13.5 11.7 9.9 1.8 6.0 5.4 10.3 5.0 3.0 4.0 4.4 6.4 3.7 5.4 2.8 2.6 1.0 1.1 0.8 0.2 1.8 0.3 4.0 0.3 
T media 7.9 9.8 8.6 5.4 5.6 4.7 4.5 7.8 6.2 0.4 3.1 3.6 5.4 4.2 2.2 2.9 3.0 2.4 2.7 3.3 1.8 1.2 0.1 0.1 -2.3 -4.4 -4.7 -5.0 -2.5 -1.1 
T minima 5.5 5.2 3.5 3.8 3.0 2.2 -0.5 3.2 -0.2 -0.8 0.7 2.0 3.6 2.7 12 2.1 2.1 0.4 1.9 1.2 0.5 -0.2 -0.3 -0.8 -6.5 -9.0 -8.9 -10.1 -8.0 -2.1 
Radiazione 7.9 2.3 2.2 1.9 3.4 2.5 9.4 2.7 0.4 2.5 3.8 2.6 4.7 1.8 0.6 1.2 24 2.8 0.6 2.9 0.9 1.4 0.3 1.4 6.7 5.1 TA 6.6 6.7 1.8 








Radiazione (MJ/mq) 


Radiazione (MJ/mq) 
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Tolmezzo (UD) 
©) 
v 
=i 
Dv 
vd 
(ol 
E 
Lv 
t 
100 32 
TE e=__.——--r"_eT_--.--...--.-.--_-——_-_--.<TfZZZzZ e VYtTtttrTrE_._.-.__-—-—-r +24 £ 
= = 
E 50 +16 
EER |LL|E]|]|]|]|]|EEEEa a 
(©) 
(ali 25 gg e i — — ——ggg----MH_____..__._--____ +8 3 
[so] 
OC 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0 
Pioggia 0.0 0.0 19.6 26.4 3.8 0.0 0.0 4.0 49.4 2.4 0.0 0.0 0.0 13.2 16.0 0.0 0.0 0.0 79.4 10.4 25.2 28.8 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 
Vento max 7.0 2.9 12.0 4.7 6.5 5.0 8.1 3.9 9.1 11.2 11.1 74 7.9 5.1 9.0 6.0 5.5 4.5 9.4 8.4 TA 8.1 11.7 7.8 15.4 11.8 8.8 5.2 4.5 8.2 
Vento medio 1.6 0.8 2.2 1.3 1.6 1.3 1.7 0.8 2.0 1.7 3.7 1.6 2.7 1.3 3.7 1.8 1.9 1.5 2.7 1.5 2.1 2.6 4.6 3.3 4.1 2.8 2.4 1.4 1.3 2.0 
T massima 17.5 13.0 14.8 11.4 16.7 14.1 16.4 14.2 16.4 12.8 14.9 14.6 20.0 15.1 8.0 14.0 13.2 10.8 8.5 11.9 VET 5.0 7.0 8.5 7.0 6.6 74 6.9 7.5 6.6 
T media 11.8 11.6 11.8 9.4 11.3 10.0 10.0 11.9 11.8 8.7 12.5 10.0 12.9 10.3 6.4 74 6.1 74 7.5 8.4 4.8 2.6 5.4 6.0 4.4 2.5 2.1 0.7 1.0 3.1 
T minima 6.7 9.9 8.2 8.0 9.5 6.6 4.3 10.1 74 6.1 11.4 6.6 6.7 7.5 5.3 3.7 2.1 2.7 6.2 6.0 2.0 0.3 3.3 3.6 0.5 -2.0 -2.5 -3.8 -3.1 -0.1 
Radiazione 8.5 0.2 1.1 0.2 4.7 2.8 8.4 0.7 0.6 2.5 3.4 2.3 5.9 5.8 0.1 7.2 6.7 1.3 0.0 2.5 0.3 3.2 0.0 1.6 7.4 6.8 5.9 6.4 6.3 1.9 
Trieste 
©) 
v 
=] 
(o 
(0) 
[(oN 
E 
vd 
t 
4 d db d did dd dd dd 
ò dbd db dd " dd dd A 
ei dd agl F° la” Ò N 0 9 79 Ca E | VS i 7°C 7, 3 
100 
75 A 
È e) 
E 50 3; 
9 ® 
DD 0 
DD 
9 Si 
a 25 3 
OC 
0 
Pioggia 0.0 6.3 4.7 40.7 37.3 0.0 0.0 0.5 0.0 25.8 0.0 0.0 0.0 0.4 0.2 0.0 0.0 0.3 18.9 0.0 0.9 11.7 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 
Vento max 7.5 7.3 18.0 13.0 19.2 5.0 5.3 4.6 10.5 21.0 35.8 34.3 28.7 24.5 24.5 24.7 16.1 5.3 16.7 8.8 15.2 23.3 26.3 15.3 23.4 22.4 14.8 19.0 4.8 23.2 
Vento medio 1.5 1.8 3.9 3.3 4.7 1.6 1.6 1.1 4.0 5.2 16.2 16.6 13.4 10.2 13.6 13.1 4.4 1.5 4.8 2.8 3.8 TI 10.3 6.6 7.3 7.5 5.7 3.4 1.5 7.8 
T massima 17.8 19.6 21.3 19.0 15.6 16.7 17.1 17.9 20.6 17.5 15.8 14.8 16.0 13.9 12.6 14.6 16.0 16.0 16.0 16.7 13.9 12.3 13.8 13.8 12.9 9.3 8.4 9.6 9.7 10.3 
T media 15.7 16.8 18.3 16.5 13.9 14.3 15.2 16.5 19.0 14.4 14.0 13.1 14.3 12.0 11.4 13.0 12.9 14.4 13.8 13.5 11.6 9.8 11.5 11.8 9.0 6.8 6.1 6.3 6.8 8.6 
T minima 13.7 14.9 16.1 14.1 11.6 11.6 12.1 15.2 16.1 10.2 11.8 11.7 12.8 9.6 9.8 11.6 10.5 12.7 11.2 11.9 10.4 7.9 9.6 9.7 5.5 5.1 4.3 3.5 4.0 74 
Radiazione 9.8 1.6 0.5 2.6 2.7 8.4 8.6 1.5 1.4 4.2 4.8 6.0 2.9 3.5 1.7 7.9 7.0 5.6 0.8 5.2 3.4 3.4 0.9 5.3 7.6 7.9 4.3 7.3 7A 2.0 








© 
Radiazione (MJ/mq) 








o 
wu 
pd 
(e; 
(dd) 
(ON 
E 
(0) 
E 
100 
li lo us nu n n mr 11110’ ‘i lr’ 111i’r11i rr ir‘ [iti lm 18 _ 111 _  .t_.r ij 1 ._.1Pr_____py1_ouJ]j 119 p 1 19l1 i 
E 
da 50 + —_—__r 
o) 
8 
o. lac o o cs i, _ _ _ _u___r uu u_u __ uu 8 191919î’*"%g i _________ ri 0, 001 c’’ute 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Pioggia 0.0 0.5 17.8 23.4 3.5 0.0 0.0 4.5 16.3 2.8 0.0 0.0 0.0 5.8 6.0 0.0 0.0 0.0 44.3 9.4 11.2 22.7 17.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 
Vento max 3.3 2.2 7.8 8.4 5.0 2.9 4.6 3.7 11.6 7.7 12.9 11.6 9.5 9.7 12.1 10.9 4.8 4.6 12.6 5.1 7.6 8.6 8.4 4.0 14.3 9.9 5.5 74 2.8 8.9 
Vento medio 1.0 0.8 1.4 2.5 1.4 0.9 1.2 0.9 2.6 2.4 3.6 4.5 3.9 4.3 5.6 4.5 1.8 1.6 3.8 1.8 2.1 2.8 1.9 1.2 5.1 3.2 1.6 1.5 0.9 2.6 
T massima 19.7 14.6 15.4 15.2 17.0 17.9 17.4 16.3 18.3 14.3 17.7 17.1 17.4 12.7 12.1 15.3 15.5 15.9 13.2 14.2 10.5 10.4 10.6 13.8 9.4 8.8 6.4 8.5 9.7 8.4 
T media 12.3 12.8 13.6 12.7 12.6 11.5 11.4 13.7 15.6 11.4 13.3 13.8 13.8 10.7 10.3 11.7 9.3 11.1 10.8 10.0 8.1 74 8.1 9.0 6.5 3.9 1.5 1.6 1.9 5.3 
T minima 5.9 10.4 10.9 11.0 10.2 6.7 5.4 12.1 11.2 9.3 7.2 9.7 8.6 8.1 8.0 8.0 4.1 7.8 8.5 5.7 6.5 5.0 6.4 5.1 0.9 -3.5 -2.6 -4.1 -4.1 0.9 
Radiazione 9.6 1.3 0.8 2.8 6.7 8.2 8.3 2.1 2.0 3.8 4.2 74 bi 3.6 0.3 8.2 7.8 5.0 0.8 4.1 2.9 4.1 0.5 3.7 FAVA 7.17 3.8 6.8 7A 2.3 
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Vento 


Raffica massima giornaliera (m/s e km/ora) 


Gradisca d’Isonzo i Pordenone 
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Nei grafici sono riportate 
per 6 stazioni = AA 
significative del Friuli | 09 
Venezia Giulia le raffiche SW : 
massime giornaliere 

(punti rossi, m/s) del 

vento a 10 m suddivise 

per ottante; nel box in Trieste Udine 
grigio la raffica massima 
per ottante con 
l'indicazione del giorno 
in cui si è verificata. 
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Nella tabella è riportata 
la velocità media del 
vento filato a 10m 
(m/s), la velocità media 
(m/s) e la frequenza (%) 
del vento per ottante. 

















































































































Lignano Monte Zoncolan 






































































































































Gradisca 21 30 28 16 (26021016 15 11 43 
Pordenone 1,8 151,2 1,3 IMG: 13 
Trieste 2,7 RM 20 22 3 
Udine 28 19 23 1A 13 I 

Lignano 53 69 45 MI 21 25 

Monte Zoncolan IC Reg 2,6 ZIE 





